Hasta Yataklarında Rahatlık Nasıl Arttırılır? 


Hasta yatakları, seçerken rahatlık ve konfor sunan tasarımların daha çok tercih edildiği gözlemlenir. 
Bunun en önemli sebebi, yatan hastanın iyileşme sürecine sunacağı olumlu katkılardır. Hastalık gibi 
zor ve sıkıntılı süreçte yatan kişiye kolaylık sunan tasarımlar, onları mutlu edecektir. Hasta kadar, 
hastaya bakan yardımcı da sıkıntı çeker. Bu nedenle, hasta yataklarının rahat hareket edebilmesi, 
tekerleklerde tam tur dönme özelliklerinin bulunması gerekir. 


Hastanın refakatçi yardımı olmadan yatağın belli bölgelerini hareket ettirmesi de hastaya özgürlük ve 
konfor sunar. Yatağın belli açılara kumanda yardımı ile getirilebilmesi sayesinde, hasta yemek yerken 
ve televizyon izlerken yardım almaz. Bu durum hastaya huzur sunan faktörlerdir. Huzurlu ve mutlu 
olan hastaların da hastalık sürecini daha hızlı atlattıkları yolunda bulgular mevcuttur. 


Hasta Yatağı Fiyatlarında Değişkenlik 

Hasta yatağı fiyatları, yatağın kalite ve fonksiyonlarına göre değişim gösterir. Hasta yataklarında 
otomatik hareket özelliği sunan motorlu tasarımlar, her zaman için daha yüksek fiyatlıdır. Manuel 
kullanılan yataklara nazaran elektrikli hasta yatakları, el kumandası ile hareket özelliği fazla olan 
yataklardır. Yatakların motor özelliklerine göre baş, boyun ve sırt kısımlarının farklı açılara 
ayarlanması söz konusudur. 


Hasta yataklarında kaliteli tasarımlar içerisinde güvenlik koşullarını sağlayan yataklar da ilk sırada 
tercih edilir. Yan kısımlarda güvenlik bantlarının olması, hastanın düşmesini önleyen unsurlar 
içerisindedir. Hasta yataklarının ayak tekerleklerinde olan ABS fren sistemi otomatik olarak kilitlenme 
özelliği sunar. Hasta yataklarının dayanıklı malzemeden yapılmış olması, ağırlığa dayanıklı olması da 
kaliteli olmasının başka bir göstergesidir. Kiralık hasta yatakları da satın alınan hasta yatağı 
modellerine nazaran çok daha uygun fiyatlı olan yatak tasarımlarıdır. 


Kiralık Hasta Yataklarının Tercih Sebepleri 

Kiralık hasta yataklarının tercih edilme nedenlerinin başında uygun fiyatlı olması gelir. Kısa süreliğine 
yatacak olan hastalar için önerilen, kiralama seçeneğidir. Her bütçeye uygun olması, yeni üretimden 
çıkmış olan satın alınan yataklardan teknik özelliklerinin farklı olmaması, tercih sebepleridir. Kiralık 
hasta yataklarının kurulum ve bakım desteği de kurumsal firmalar tarafından yapılır. 


Temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra hasta yatağı kiralama hizmetine sunulan yataklar hasta 
yataklarıdır. İşi bittikten sonra iadesinin alınması, bu hasta yataklarının ev ve yaşam alanlarında yer 
işgaline sebep olmayacaktır. Hastane, huzurevi ve evlerde kullanılan hasta yatakları farklı özelliklerde 
olur. 


Havalı Hasta Yatakları Kimler İçin Önerilir? 

Hasta yatak modelleri içerisinde havalı hasta yataklarının tercih sebepleri oldukça fazladır. Bu yatak 
gruplarını tercih edenlerin çoğu ileri yaş hastaları ile felçli hastalardır. Uzun süre yatak istirahati 
verilen hastalar da cilt problemlerinin oluşması kaçınılmazdır. İleri yaş hastalarının buna ek olarak 
incelen cilt yapıları da ciddi deri rahatsızlıklarına sebep olabilir. 


Yaşlı hastalarda açılan yatak yaralarının iyileşmesi son derece zahmetli ve uzun süren tedavilerle olur. 
Bu türlü sağlık problemlerine sebep olmaması adına hareket özelliği olan, pozisyon veren havalı 
yatakların tercih edilmesi önerilir. İçlerinden geçen hava kanalları yatan hastaya serinlik ve ferahlık 
sunan tasarımlardır. Baklava ve boru tipli olmak üzere iki ana gruba ayrılan havalı yataklar son derece 
rahat ve konforlu yataklardır. İskelet sağlığı için ortopedik sünger kullanımı da önem taşır. 


Şık Hasta Karyolaları 


Hastaya moral sunan kişisel eşyalar içerisinde yattığı yataklar ilk sırada gelir. Tasarımları şık olan hasta 
karyolaları, hastalık sürecinin kolay geçmesine hizmet eder. Hasta karyolalarında son zamanlarda 
ahşap görünümlü olan modeller de en çok tercih edilenler arasındadır. Dayanıklı ve estetik tasarımlı 
hasta karyolalarının tercih edilmesi önerilir. 


